定格 • 仕接 



単相 200 V (50/60 Hz ) 


幅590乂奥行521ズ高さ180 



幅 260 X 奥行 347 X 高さ113 


約20, lkg (付*鍋は除く) 


電磁誘_加熱式 
コ イ ル （ IH 〉 


<7ルミ i ^)3 Q 0 QW バ7ルミ） 2500 W ggl 90_ 


3000 W 直 gl 90 



1850 W 


(アルミ以外） 100 W 相当~300 0 W 9黼十邐觔し 
(アルミ） 120 W 触〜250 0 W 9昆格 


100 W 相当00 0 W 9段階+溻沸かし 


(丰 fl ) 950 W 相当 ~1740 W _ 3雕鄉 
(自 DI ) 1010 W 相当〜 1850 W 相当 


mm 2 3£、 EP コムキャブヲイヤケ • 


21•接地 ffi 付 30 A .250 V g ) 小型30 A ブラグ 


結县化 ガラス 


SUS430 


板鉄板*塗装（グレー） 


SUS430 


PBT ( グレー〉 


:ステル シー ト 


ゴム（グレー） 



鉄板 • ホー□一 （1 色） 


ッ索処理 


PET フイルム 



揚げ物そり路自觔 OFF (丨 H ) 
路なし自動 OFF (丨 H ) 

小物自 ® OFF (丨 H ) 

温度過昇肪止（丨 H ) 


空焼き自動 OFF (丨 H ) 

切 0 S れ自 KOFF (丨グリルヒー 
グリル高通自動 OF F (グリル ヒーラー: 


※ご推奨：!ンせ'ノト（別逢工事）松 T 霣ェ C 味）»:埋込 SWTN 3730 W 、 8 出型 WK 3730 B 、 WK 3730 


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 

※霣源は20 0 V * 30 A 以上専用回路を設けてください。 



松下電工株式会社住建マーケティング本部 


IHI ク‘リキングヒ- 5-( KZ - KM 22 B ) 据置 5 イブ 


定格。仕樣 



















































松下電工株式会社住建マーケティング本部 


IHI クッキングヒ-クー （ KZ - KM 22 B ) 据置タイブ 


寸法1(単位： IM 1) 
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